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PART III 
Education Department 


Select List of Non Vocational Teachers in English (Sr.) 


PROCEEDINGS OF THE DIRECTOR , 
VOCATIONAL HIGHER SECONDARY 
EDUCATION , THIRUVANANTHAPURAM 


Sl. No. 


Name 


No. E4 / 15124 / 2013 . 


6th March 2015. 


Seena , J. 
Resmi, C . 
Shini Paul 


R . Renu Durga 
Anish Thomas 


Sub : — Vocational Higher Secondary Education 

Establishment — Select List of Non Vocational 
Teachers in English ( Jr.) for promotion to 
category of Non Vocational Teachers in 
English ( Sr.) — Approval for Publication 

Orders issued . 
Read : — Minutes of the DPC (L ) for the VHS 

Department dated 13 -1 -2015 . 


Archana, S . 
Jayachandran, V. R . 
Isha Ismail 
Manju , D . S . 
Riny Jose , M . 
Rajaleshmi, K . 
Sreejesh , K . 


ORDER 


The Departmental Promotion Committee (Lower ) 
meeting held on 13- 1 - 2015 has approved the following 
Non Vocational Teachers in English ( Jr.) in the Select List 
for promotion in the category of Non Vocational 
Teachers in English ( Sr.) in Vocational Higher Secondary 
Education Department for the year 2014 - 2015 . 


( Sd.) 
Director 
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4th JAN . 2011 ) 


EDUCATION DEPARTMENT 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


- ( 2) 


നമ്പർ റ്റി . എക്സസ്. 12 / 927 / 2014. 2015 ഫെബ്രുവരി 28. 
(1) 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2005 നവംബർ 
നമ്പർ റ്റി. എക്സ് . 4 /269 / 2015. 2015 ഫെബ്രുവരി 26. 

മാസത്തിൽ നടത്തിയ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2005 നവം ബർ - പരീക്ഷയിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ മെയിന്റനൻസ് കോഴിക്കോട് നിന്നും 82070084 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ 
എ ബി നീ യ റിംഗ് ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷ യിൽ ഗവൺമെന്റ് - ശീമതി സൗമ്യ , ആർ. എസ്. എന്നിവർക്ക് നൽകിയ 
പോളിടെക്നിക് കോളേജ് നെടുങ്കണ്ടത്ത് നിന്നും 82150545 ഡിപ്ലോമ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് നഷ്ട പ്പെട്ടുപോയിരി ക്കു ന്നു . 
രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ ശ്രീ. നെൽസൺ കെ . തോമസ് ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
പോയിരിക്കു ന്നു . ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 

വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
താൽപര്യപ്പെടുന്നു . 

മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, 
കൈമനം, തിരുവനന്തപുരം. 


- ( ഒപ്പ്) 
- ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ. 
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